żona Urzędnika Zakładów Sierszeckich, 


przeżywszy lat 2/, po długich cierpieniach, opatrzona SS, Sakramentami. 
zasnęła w Panu d. 16. Sierpnia 1902 r. 


Pogrzeb odbędzie się w Poniedziałek dnia 18. Sierpnia 1902 r. o godzinie 10. przed 
poł. do kościoła parafialnego w Trzebini, skąd zwłoki na Cmentarzu miejscowym 
złożone zostana. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we Wtorek dnia 19. Sierpnia b. r. o godzinie 9. rano, na którę to 
obrzędy zaprasza się Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


